シャ ー プ ブ 製 LED 照 明 器具 配 光 デ ー タ シー ト 形 名 DL-N022N 


形式 | スト レー ト 型 埋 込 
| パネ ル | 半 透 明 パ ネル 


ツ 
涯 会 直 付 間 較 ga L3H bb 14H 
用 


配 光 曲線 (cd/1,000Im) 
120° 150° 180° 150° 


= 


(7 』 い 


70 

| 璧 」 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |1010J 

| 床 」30110130|10130|110130|110130|10130110130|110130110130|101101 0 1 
| 室 指数 | 
| 06 |65|60|50|48|41| 40163|58| 49|47|41| 40|48|46|41| 40|40|39| 35|33」 
| 08 |77|70|63|59|53| 51|74|68|61| 58|53| 51| 59」57| 52| 50|51| 50| 45| 43 | 
| 10 |85|76|71|66|62|59|82|75|70|65|161| 59|67|64|60|58|59|57| 53151| 
| 125 |92|82|80|73|71|66|90|81|78|72|70|66|75|71|68|65|66|64|60|58 
| 15 |98|86|86|78|77|72|95|85|84|77|76|71|80|75|74|70|71|69|65|63 
| 20 |105|92|95|85|87| 791102] 90| 92|84|85| 79|88|82|82|77| 79|76| 72|70| 
| 25 |110| 95|101| 89 | 94| 88 |106| 93 | 98| 88|92|84|93|86|88|82|84|81|77|75| 
| 30 |113| 97|105| 92 | 99 | 88 |109| 96 |102| 91 | 96 | 87 | 97|89|92|86|88|84|81|79 
| 40 |118|100|111| 96 | 106| 93 |113| 99 |108| 95 |103| 92 |101| 93 | 97 | 90|93|88| 86 | 84 
| 50 |120|102|115| 99 |110| 96 |116]100]111| 97 |107| 95 |104| 95 |101| 93 | 96 | 91 | 89 | 87 | 
| 70 |123|104|119|101|115|102|119| 102|115|100| 112| 98 |108| 98 |105| 96 |100| 94 | 92 | 90 
| 10 |126|105|123|104| 120| 99 |121| 104| 119|102| 116| 101|111|100| 109| 99 |103| 97 | 95 | 93 | 
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シャ ー プ 株 式 会 社 


